Arike TBeschreibung Mm ZEGAN. 


28"Cross Mover _30-G. 2015 | 
[Rahmen in 1 Farbe _|TC-0303 weiss:gl,/schwarzmatt TC-621 | _[553-29848 | 
Federgabel [Suntour NOXD RL LITE COIL Dise weisg | [nicht 1o. | 
Federgabel Altern. [Suntour NCX-E Lite RLO V/D sw-gl. | |060-73297 | 
Steuersatz Altern. [CH-9280TW schwarz | |060-87674 | 
Spacer _ format o S 
AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 90mm | [061-72492 | 
AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 100mm | [061-72493 | 
AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 120mm | [061-72495 | 
Lenker Alternative |HB-RB11-ENM 31,8mm,640/30mm 9° sw-m. | _ |061-72339 | 
Barends/Griffe |ErgonGP2Lwgau | |05030527 | 
Sattelstütze Altern. _|sw-matt, Styx, 31,6 mmx 400mm | |061-32417 | 
Sattel Altern. |H sw | ooo) 
Sattel Atern. [D sw | je61-307o6 | 
Sattelschelle [nt 349mm _ | [06131758] 
Bremsevn [Tektro Orion HD-M730 Disc sw/ Specs | fnicmio._ 
Bremse VR Alternat. [Tektro Auriga Pro sw. | (04032756 | 
BremseHR [Tektro Orion HD-M730Disesw/l-Spee | [pichtitb. | 
Bremse HR Alternat. [Tektro Auriga Pro sw. | [04032757 | 
Bremsscheibe vR _ [Tektro 50mm 0 | [0402623 | 
Bremsscheibe HR [Tektro 60mm 77 | (0402622 | 
Br.hebel Stellschr. [rot -gl. Auriga Pro | (04032615 | 
Bremsleitung [Tektro schwarz (Olive) | [04032613 | 
Olive/Pin_ [Tektro | ooon) 
Bremsflüssigkeit |Service-Kit _ | [0402612 | 
Bremsklötze [Tektro o o oa 
Bremsklötze [Mm __ S ooo ooog) 
Felge |28" WTB XC-25D sw Disc 32L. | |060-34270 | 
Speichen [2mm Niro sw | [00000000 | 
VR Nabe [Shimano HBM 475 6L. Discsw32L SSP | _niehtife. | 
VR Nabe Alternative [Shimano Deore 32L. sw 6. | |060-82162 | 
HR Nabe [Shimano HBM 475 6-L. Discsw32L SSP | nicio. | 
HR Nabe Alternative [Shimano Deore 32L. sw 6-L._ | |060-82163 | 
VR Alternative [ZAC 19 Disc sw , M475 sw, Speichensv_ | __oso-50238 | 
HR Alternative [ZAC 19 Disc sw , M475 sw, Speichen sw | |060-51830 | 
Reifen VR/HR__ [Smart Sam 44-622 sw____ | [01040829 | 
Reifen Alternative [Smart Sam Plus 42-622 sw | [01012480 | 
Schlauch (SY | ____jooo-ooooo | 
Km ___  Eimane FO-TS510 48/3626 Zew _17Omm [___[nieht tb. 
KRG Alternative [Shimano FC-T551C 48/36/26 Z sw/grau 175mm | |060-81599 | 
Immniager fe 1] __ 
Pedale Anm. [a zer] 
Ko T A 
Kettenwechsler [Shimano AD-T7818G8-10 sw TN Shadow | [nicht 1e. | 
[Kettenwechiser Alt. [Shimano RD-T780SGS-10 sw_Top Normal | _[os0-82088 | 
Umwerter [Shimano FD-T67010 sw349mm | niom | 
Umwerfer Alternat. [Shimano FD-T670-10 si. | |060-78000 | 
Shifter Paarw. [Shimano SL-T 670 3/10-f. sw | |060-81019 | 
Schaltauge [store | [06000620 | 
Kassette ___ jos-Hası-ıomszz — č — | [oeos7ess] 


Stand 2/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


